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このたびは、コ□ナルームエアコンをお買い 
あげいただきましでありびとラごぎいました。 

ご使巧(こなる前にこの取扱説明書をよくお読 
みじなり、それぞれの性能を十分におむ得に 
なったラえで正しくご使巧ください。 

なお、お読みじなったをもお使いになるちび 
いつでも見られる巧に「保証書」とともに大 
晒に保管しでください。 
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国安を上のご注意(必ず約りくださし、) 


可燃性ガスのちれるおそれの 
ある場所へは設置しない 

方ーガスがもれでエアコンの园囲にたまる 
と、発乂の原因になることがあります。 


GAS 


鄉 


移設-修理時のご注意 


f 

AI 

を化 1 

言口 

修理は、お買いあげの販売店またはコ□ナお客様 

エアコンを移動再設置する場合などは、据付説明 

ご相談窓□に依頼する 

W ^ A 

書にしたがい確実におこなう 

修理に不備びあると感電、 

据えがけ不備がある户、水われれ藏電、火が、 塵臟 

义がなどの原因になります。 


エア〕ン落下によるクガの原因になりまず。 


■据え付けに関する詳細についでは、4ページの 「据え付け」 の項目をごらんください。 

■修理についでは、13 -14ページの 「このようなとをには」 や 「修理•巧 証」の頂目をごらんください。 


■ご使庙前に、この「まを上のご';主意 J をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示した';主意事頂は、まをに関する重大な巧客を記載しでいますので、必す守っでください。 

表示と意巧は巧のよラになっでいます。 

fcS 誤った取 0® いをしたとぎ(こ、 5 Et ： ク a 傷などの*ホな結まに結 OM す<な能 t 生びホぎいちの。 
A 注意 誤った取りあいをしたとき(こ、傷害を負ラな能性及び物的損害のみの発ちの可能性びあるちの。 


絵表示の例 


A 

0 

〇 


么記号は;'主意をなす巧客びあることを告げるものです。 

図の中に具体的なを意内容（左図の場合は一般的な注意）び描かれでいます。 

〇記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中や巧傍に具体的な禁止内容び描かれでいます。 

©記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な行為の指示）び描かれでいます。 


■お読みになったをは、お使いになる方びいつでち見られる巧に必すな管しでください。 


据え付け時のご注意 


A 警告 

据え付けは据付説明書にしたがい 
確実におこなう 

おえ酣び棉ミが!旨もがれれ .KB 

感電、义災、 ： L アコン落下じよるブガの 
原因じなります。 

電気工事が必要な場合は、お買いあげの販売店 
または専門業をに依頼する ^ ^ 

配線などに不備びあると■脑 
漏電ゃ义巧の原团こなり C 苑 S ぃ/が 

据え付けは強度が十分な場所を選定し、 

説明書どおりにおこなう 

据え酣に不備があると： C ア]ンの訂じよるクガや Ww 

騒音 • 振動び増大ずる原因じなりまず。 

アース（接地）を確実におこなう ^ 

ア-ス線は、ガス管•水道管•避雷針 • 電話のア-ス麵酿 
線(こ接続しないでください。 

ア-ス（接地）び不確実な場含は、故障や漏電のとき 
に感電ずる原因(こなります。 


A 注意 
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安全に使っていただくためのご注意 


r A 警告 1 

吹出□、吸込口に指や棒などを入れない 

内部でフアンが‘高速回転しでおり、クガの原因じなり 
ます。また、吹出□じ指や棒などを入れると感電や巧 
障の原因になりまず。 k 

画 


運畦中に、電源プラクを巧いて 
停止しない 

感電や义巧の原因じなります。 \ 

エアコンがをえない場合は、を媒のちれが原因任 
ひとつとして考え5れるので、お買いあげの販売店 
またはコ□ナお客様ご相談窓□に相談する 

エアコンに使雨されでいるち媒はまをです。ち媒は通常 
もれることはありませんび、ち一ち媒び室内にもれ 、 H 
フアンヒ-夕-、スト-:7'、コン□などの义気に軸れる 
と有書なち議び発ちする關になります。 

1 

電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセシ 
にもほこりが付着していないか確認し、がたつ 
ないように刃の根元まで確実に差しこむ 

ほこりが付着したり、接続が不完をな揚含は を 

感電や乂がの原因になります。 ^了 

コンたントにがたつきがある揚含は、お買い WW _ k 

あげの販売 IS または郭轉割こ龍を麵 L ク\\ 

でください。 了, 

'H 貝 
きな 

i 

IJ 

) 

: 

ノ 

電源コードの途中での接続、 v. 

延長コードの使用、タコ足配線 
はしなぃ 

感電やお熱-乂巧の原因になります。 

長時間を風を身体に直接あてたり、 資が -^ 
を ゃしすぎなぃ 〇〇 

体調悪化■健康障害の原因になりまず。 ^ 

1 


異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを巧き修理を依頼する 

頁萬のまま運転を続けると故障や感電、义巧などの原因 
になります。 

お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご巧談窓□じ巧頼しでください。 

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重い物を 
のせたり、加熱や加工したりしない . 

電源コードび破損しで、感電やお熱-乂がの"三 
原因じなります。 

r 


A 注意 


電源プラグを巧くときは、 
コードを引っ張って巧かない 

な線の一部が断線しで発熱-発乂の原因 
になることびあります。 


特殊用途には使用しない 

食品.精密磯器-美術品のおをや、動植 
物の飼育-裁培などじは使巧しないでく 
ださい。 

貪おの品質低下などの原因になることが 
あります。 



エアコンの風が直接あたる所で 
燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完を燃烧の原因になることび 
あります。 



沸 



エアコン内部のミ先ミきはお客様自身ではおこなわず、 
おずお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相 
談窓口に相談する 

誤った洗を剤の還定-使巧ちまで洗;きをおこなラと、 

樹脂部かび破損したり化もれなどの原因になること 
びあります。また、ミ先を剤び電急部品やモータにかか 
ると、巧障や発煙' 発义の原因じなることびあります。 



燃焼器具と併用するときは、 
こまめに換気する 

換易が'不十みな場合は、酸素不足じよ0 
不完を燃烧の原因になることびあります。 



エアコンを水洗いしたり、巧瓶など 
の水の入った容器をのせない 

漏電によって感電や発义の原因じなることびあり 
ます。 



動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影誓をのぼす原因じなること 
びあります。 



長期間使用しない場合は電源プラグ 
を巧く 

ほこりびたまって発熱-発义の原因じなることび 
あります。 



長期使用で傷んだままの据付枠 
などで使用しない 

エアコンの落下•転倒じつなびり、クガなど 
の原因じなることびあります。 



お手入れするときは必ずスイッチ 
を「停止」にし、プラグも巧く 

内部でフアンび冒速回転しでおりますので 
クガの原因になることか’あります。 


エアコンのアルミフインにさね 5 ない 

クガの原因になることびあります。 



めれた手でスイツチを操作しない 

感電の原因になることか’あります。 






































































ミ全に使っていただくためのごミ主意 


A ま意 


を房•ドライ•換気•内部乾燥運転中は、 
窓を閉めて吹出□をふさげない 

温風で窓ガラス破損の原因になることが'あり 
ます。 



吸込□や吹出□をふさがない 

能力ほ下や故障の原因になることびあります。 



豪雨や台風のときは、運転を停止して窓を閉める 取りはずすときは、エアコンを傾けない 


運乾のため窓を開けたままにすると、室内に 
浸かしで家おをめらす原因になることびあり 
ます。 



巧部にたまっている化び滴下しでま財などを 
めらす原因になることびあります。 



取り付け、取りはずすときは、 
オープンネルを持たない 

エアコンを取り巧け、または取りはすすと 
きは、才ープンパネル下部の司掛け部は持 
たないでください。 

オープンパネルびはすれ、機具び落下する 
ことびあります。 



夕出するとを 

列■化するときには窓を閉め、必す鍵をかけで 
ください。 



エアコンの下に他の電気製品や家具 
などを置かない 

化滴び滴下する眉さびあり、巧損や故障の原因に 
なることびあります。 


0 


■次のような使用はさけてください 

■水蒸気び発生する揚巧での運転 
■窓やドアを開けたままでの運転 
■適室より大ぎい部屋での運転 

(除湿量びぎくなるため、室外側から水滴が出でくること 
びあります。） 


0省エネのためのじよ3ずな使いかた 


エアフィルタの掃除はこまめに 

エアフィルタの目ブまりはち房能力を弱め、電気代が'ムダにな 
ります。2週間に一度はぜひ 
お掃除をしでください。また、 

エアフィルタを巧け忘れると、^^ 

エアコン内部びちれ、故障の 
原因になります。 



吸込口 -吹出□をふさびない 


あみ戸-カーテン-すだれなど 
の障害物びあると、エアコンの 
性能びほ下したり、保護装置び 
はたらいで運輯できないことび 
あります。 



室内溫度は適溫に 

をやしすぎは健康によくありません。また、電気のムダ使いに 
もなります。を房は26〜28でを目安にお使いください。 

特に身体のご不自由なちや乳幼巧、 

お子さま、お年寄り、ご病気のち 
などびご使用の場合は、周囲のち 
び常にま意しで、快適な室温に調 
節しであげでください。 


タイマーを有効に 

おやすみ時など、タイ7— を有効 
に利巧し、必要なとさだけ運転す 
るよラにしましよラ。電気のムダび 
舍けます。 


風向調節をじようずに 

室温びむらにならないよラに風向を調節しでください。ルーバ 
一は必す開けで使用しでくださし、。 

また、ルーパーでの出□をふさぐよ 
ラにしで長時間、を房-ドライ運転 
をしますとルーバーの表面やエア〕 

ン本体に露び巧き滴下することび 
ありますのでごま意ください。 

窓にはカーテンやブラインドを 

力ーテンやブラインドで熱のもれを防 
ぎましよラ。特に夏は、直射曰光を防 
ぐと省エネ効果びあります。 


































































































回おえ付け 


居 


据え巧けは強度び十分な場所を選定し、据巧説お書にしたびって確実におこなっでください。 
据えがけび不完全な場合は、水ちれや、感電、义災、エアコン落下によるケガの原因になります。 
また、騒音やお動の増大する原因になります。 


〇 


据え付け場所 


■このような場所への設置はさけてください 

■油煙や蒸気にさらされる場戸斤 
■機械加工工場など、機械油の多い焉戸斤 
■海岸地区のよラな塩分の多い場戸斤 
■温泉地のよラな硫化ガスの発生する場所 
■テレビやラジオび1 m 公巧にある揚戸斤 
■火災報知器が1.日 m 必巧にある場巧 
■動植物に直接風びあたる場所 
■吸込□や吹出□びふさがれる揚巧 

■業務用としでの使巧および車両、船邮など移動するちの 

■騒音にちご配慮を 

■窓の強度が十分で、据付枠にちゆるみがないことを確認しでください。 

(強度不足および据付枠のゆるみがあると、騒音や振動が他へ伝わり増大する原因になります。） 
■室外側の吹出□の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとになることがあります。 

■室外側の吹出□からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないよラな場所をお選ご免ください。 
■エアコンをご使用中異常音がする揚含は、お買いあげの販売店にご相談ください。 



1 m む上雖しでも結音び入る場含が 
あります。 


取りはずし•移設 

A ミ主意 


■取りはずす前には、エアコン底部の室外ドレンが化□から完全に水を巧き取ってください。 


〇 


■取りはずすとぎは、エアコンを傾けないでください。 
■取りはずしたときは、エアコンを横倒し、横積み状態で保管 


移動しないでください。巧障の原因になります。 


0 


因リモコンご使用の刷こ 

ご使届になる前に巧属の乾電池をリモコンに入れでください。 



乾電池の交換時期 

■'液晶表示部がラすくなつできたら、電池が消耗しできでいます。 
新しい乾電池に交換しでください。 

使用乾電池 

■単4あ ( UM -4) 1.己 V 2個 


•泌时 a 

■通常のご使庙で乾電池の寿命は約1年です。 

■巧属の乾電池は最初に使用するとさのためにご庙意しでいるちのですので、1年 
未満で消耗することびあります。 


乾電池は誤った使いかたをしますと液ちれや破れつすることびありますので、 
つぎの点についで特にごを意ください。 

■新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜで使田しないでください。 
■巧電す電池は寸ま-性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないで 
ください。 

■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしでおいでください。 


-リモコンび- 

使えないとき 

リモコンの電池びのれたり、リモ 
コンび見つからないときに、本体 
の 「自動 運転入/切」ボタンで運 
転-停止びできます。 



本体の自動運転ボタンを巧します。 

■現在の室温に合わせた自動運転を開 
おします。 

自動運転8ページ） 

■本体の自動運転ボタンでは、運転 
モード、設定風量、設定温度の変更 
はできません。 

運転の客びお好みに合わないとさは、 
リモコンじで操巧をおこなつでくだ 
さい。 

■有動運転ボタンを3砂な上巧しつ 
つ'けると、巧部乾燥運転を開始し 
ますのでごま意くださし、。 

( 内部乾燥運転11ページ） 






















































































































宜る部のなまえとはた 5 を 



清モードりのスレイオンモード)ランプ 


イオン切換ボタンを巧すと、滝モード 
ランプが点なし、30分間演モード（パ 
ワつルイオンモード）運輯となります。 


原モード(通常イオンモード)ランプ 


運転開始時は通常、高原モード運転 
となり、高原モードランプか'点灯し 
ます。 


換気/内部乾燥ランプ 


換気運転中（換気連続または、換気 
単独運転）及び内部乾燥運転中に点 
灯します。 


タイマーランプ 


タイ7— 運転（入タイ7—*切タイ 
マー)中に点なします。 


運転ランプ 


運転（「自動 j 「 ち房 j 「 ドライ j 「 送風 J 
「換気ほ f 気)単巧運転"中に点灯し 
ます。 

内部乾燥運転中は点灯しません。 




■ON 


•3 滝トドか S 

•0 高原モード© 


•つ換誦部乾燥 
のタイマ- 
〇運輯 



マイナスイオン発生装置 


マイナスイオン発生装置は、運転/厚 
止ボタンと連動しでおり、運転中にマ 
イナスイオンを発をします。 


自動運転ボタン 


ボタンを巧すと自動運転を始めます。 
ちラー度巧すと運転を停止します。 

^停止中にボタンを3妙挡上押し続 
けると内部乾燥運輯を始めます。 


受信部 


リモコンからの信号を受信すると、 
受信音が'します。 

「ピッ j ……運転開始、設定変更 
「ピ ー j ……停止 


H 






























































































































































































国リモコンのなまえとはた s を 



運転かにボタンを巧すと、30分 
間滝モード（パワフルイオン）運 
転をおこないます。もラー度巧す 
と高原モード運起に戻ります。 

イオン運転10ページ） 


液晶表示部 


運転/停止ボタン 


イオン切換ボタン 


温度設定ボタン 


換気連続ボタン 


運転切換ボタン 



I タイ7-温度運起 
I (時間）設定祝換 


® @ 


ン咖 




運起/停止 


— |〇參| 


岡 

1 を 

か' 



1 ：C 

U 


運転の種類を表示します。 

A —「自動」 C 一「;ち民 J 

D -「 ドライ J F -「送風 J 
H —「換気（排気）単独 J 


運転モード表示 



※イラストは説明のため全部点な-表示した 
状態にしであります。 


送信表示 


[ j 言号送信時に点なします。 


風量設定ボタン 


ま動運輯9ページ） 


タイマー切換ボタン 


「連続運輯 j 「のタイ7-」「入タイ 
7-1 の切り換えをおこなしはす。 


風量表の 


設定風量の位置の■が'点にしま 
す。 


リセットボタン 


( t ：^ リモコンご使南の前に 

4ページ） 


タイマー運転表示 


タイ7—運輯中「入タイ7— J は 
〇、「は]タイマ ー J は参び点なしま 
す。連続運輯時は表示しません。 


タイマー時間表示 


1時間お位でタイ7—時間を表示 
します。 

連続運輯時は表示しません。 


温度表の 


設定温度を表示します。 （20 〜30で) 
運転モードび「自動 j のときは表 
示しません。 


タイマー時間切換ボタン 


1時間から12時間まで1時間単 
位でタイマー時間ののり換えを 
おこないます。 


「自動ち房 j 「 ドライ送風パ換 
気(排気)単巧 j の順番で運転の種 
類をのり換えます。 

( 自動運転8ページ） 

( t ：^ 手動運起9ページ） 


A 設定温度を高く巧〇でまで) 
V 設定温度をほくに〇でまで) 
することびできます。 

自動運転、換気（排気）単独運輯 
のときは受付けません。 

( ま動運転9ページ） 


「自動」「を鼠「ドライ j 階励の 
運輯モードで換気（排気）を連続 
運輯するときに、このボタンを巧 
しでくださし、。 

リモコンの換気表示 「 HJ が'点灯 
し、換気連続運転を開始します。 
換気連続運乾をやめるとさは、 
再度このボタンを巧しでください。 
※また換気運転時は、エアコン本 
体の換気レパーを「換気 J 側に 
しでください。 

換気(排気)運転10ページ） 


■本体受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物びあると動作しません。 

■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、かなどをかけたりしないでください。 

■リモコンを直射日巧のあたる巧や、ス I -ーブなどの巧くに置かないでください。 

■本体受信部に直射日化びあたる場合、エアコンは正しく動作しない場合びあります。カーテンなどでさえぎってください。 
■電寺瞬時点なちすまたはインパータちすの堂化なびある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合びあります。このよラな 
とさは、お買いあげの販売店にごす目談ください。 


動風風風 

自強弱微 


動厘風厘 
GD 強弱微 

























































































































































因ご使用の前に 



窓-あみ戸を開けまず。 

■室外側への放熱のため、窓.あみ戸を開けます。 

(窓•あみ戸は途中で止めずに、完全に開けでください。) 



窓を窓ストッパーまで閉めまず。 

■窓を窓ストッパーにあたるまで、ゆっくりと間めます。 



吹出口のルーバーを開けまず。 

■吹出□のルーノ'(一を、正面の位置まで開けます。 


■0 欠出□のルーバーは、必す開けで使巧しでください。 

■窓-あみ戸で吸込□- 〇夕出□をふさぐと、エアコンの性能びほ下 
したり、な護装置びはたらいで運転できないことびあります。 


窓のち側に据え付けの場合 


パッキンび室外側の吹出□をふさいでいませんか 

ガラス戸よりはみ出した戸側パッキンを切断しであるか確認し 
で < ださい。 

はみ出したままですと、室が側吹化□をふさいでしまい、能力 
不足の原因となりますので、必ず切断しでください。 


窓ストッパーと鍵の使いかた 


エアコンを運転するとき 



運転を停止して、窓を閉めるとき 





窓ストッパーを出します。 

■窓ストッパーを矢 ED ち向 
に回し室外側に出します。 



戸側パッキンを窓ストッ 
パーの外側へ出します。 

■の込部から外側にかぶせ 
ます。 



鍵をかけまず。 


■可動部を矢 ED ののち向に 
たおし、回転子を矢 ED ② 
のち向に回 I ちさせ、反対 
偵悟信戸の枠にかけます。 



鍵をはずしまず。 

■回転寺を矢巧ののち向へ 
回転させで、矢 ED ②のち 
向へ巧動部をおこします。 



窓ストッパーを入れます。 

■エアコン側のガラス戸を 
開けで窓ストッパーを戸 
偵 U パッキンからはすし、 

矢 ED ち向に回しで室内側 
に入れます。 



引き戸を閉め窓の鍵をか 
けまず。 


























































































































































運転/停止ボタン 
を押しまず。 

■リモコン表示部とエ 
アコン本体の運輯ラ 
ンプび点なし、運転 
を開始します。 



「自動」)^外の運転モードび還択され 
でいる場合は… 

運転切換ボタンで「自動」を選びまず。 

■ボタンを巧すと、つぎの順塞で運転の種類 
びのり換わります。 



A 自動 ^ C ; を房 ► D ドライ ► f 迸！ ► h 臟用歸 

、I 



画風向調節 


空調効果をより高めるために風向をルーバーで調節しでください。 

左ちルーバー 上下ルーバー 

ご使用前にルーバーを正面の位置まで開けます。 通甫は水平または、みし上向きにしでください。 

左側全開からろ側は軽くあたるところ（ストッパー部） 

までの範囲で、左ろ 
に調節しでください。 



ストツパー 



^ 


回自動運面 


エアコンが'運転開始時の室温に応じで冷房 • ドライ•送風のいすれ力、1つを自動的に選んで運転を開始します。 


エアコンが自動的に選ぶ運転の内容 


運転開始時の室温 

違転の種類 

設定温度 

風 量 

27で]^上のとぎ 

ち房 

26で 


動 

25で〜27で未満のとぎ 

ドライ 

2己で 

微 

風 

23で〜25で未満のとき 

23で 

23で未満のとぎ 

送風 

23で 

微 

風 


※ドライ運転を還択したときは室温によつではすぐに運転しないことちあります。 


■ルーパーは必ず開けで使巧しでください。 

■ルーバーで吹出□をふさぐよラにして長時間、を房-ドライ運転をしますとルーパーの表面やエアコン本体に露 
び巧き滴下することびあります。 


■自動運転の場合、設定風量-設定温度の変更はできません。運輯内容びお巧みに合わないときは、手動運転にの 
り換えで風量-温度を調節しでください。 

■自動運輯では、表示部に設定温度は表示されません。 


g 動 
ちち 








































































































設定温度を変之たいとさは… 

@ボタンを巧ずと設定温度があがり、 

ボタンを巧ずと設定温度がさがり 
まず。 



風量を変之たいとぎは…… 

風量設定ボタンを押しまず。 

■風量設定ボタンを巧すと、つぎ 
の順唐で風量が'のり換わります。 


自動^強風 


弱風^微風 

I 


■風量「自動」では室温に応じ風の強さび自動的に 
変わります。 

■ドライ運転のときは風量設定は「自動」を表示し 
微風で運転します。 


運転/停止ボタン 
を押しまず。 

■リモコン表示部とエ 
アコン本体の運転ラ 
ンプび点なし、運転 
を開始します。 



運転切換ボタンを押し、運乾の種類を 
選びまず。 

■ボタンを巧すと、つぎの順塞で運転の種類 
びのり換わります。 



A 自動 ^ C ; を房 ► D ドライ換含 

t — —— 


換気曲尉 


■換気 （ 排気）を還択すると、換気 （ 排気）単 
独運乾になります。 

^換気（排気）運転10ページ） 


画手動運面(を房•ドライ准風•換気げ掃)単撕 

冷房-ドライ•送風•換気(排気)単独運転をお好みにより選択できます。一度じットすると、巧回からは運転/停止 
ボタンを押すだけで同じ内容の運転びできます 


設定温度範囲とおずずめ温度 


室温と外気温との差び大きくなりすぎると健康によくあ 
りません。おすすめ温度の範囲でのご使苗び理想的です。 


運転の種類 

ち房 

ドライ 

送風 

おすすめ温度 

26〜28で 

室温より1〜2でおめ 


設定節囲 

20〜3〇で （ re 刻み） 


■換気(排気)単運転のときは、室内フアンは回りませんので、リモコンの風量表示および設定温度は表示されません。 
■リモコンは必す本体に向けで操作しでください。 

■湿度び高いときに長時間ち房-ドライ運転をすると、エアコンの吹出□巧おじ露び巧き滴下することびあります。 

团ドライ運面 

7イコン制御により、お部屋の温度をあまりさげないで湿気をとります。 


■風量表示ランプは消なし、風量切換ボタン 
を押しでち風量は切り換わりません。 


運転か、風量は微風で運転します。 

運転ぶ" 

厚止'^ 

ベ！ 運転 小 

^ 厚止 


4〜6 分 

M - ► 

4〜6 分 

4〜6 分 

4 〜 6 分 


室温 

ドライ運較の内容 

設定温度よ 0 2 でな上高い場合 

連続に運転 

設定温度から + 2 でまでの場合 

6 分運転 4 分停止をくり返す 

停止中は室内送風機ち停止する 

設定温度な下の場合 

4 分運転 6 分停止をくり返す 

18 でな下の場合 

運転を停止 


t を房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない、内部をよく乾燥させて 
ください。内部乾燥運転11ぺージ） 

























































































































国イオン運拓 


イオン切換ボタンにより、滝モード(パワフルイオンモード)と高原モード(通常イオンモード)に切換えで 
さます。 


高原モード烟常イオンモード) 



運転開始時は通常、高原モード運転となりまず。 

■高原モード運転時は、高原や森林と同じ程度の7イナスイオン量でお部屋を満たします。 

—〇- 


窟モード(パワフルイオンモード) 


イオン切換ボタンを押しまず。 

■30 分間滝モード(パワフルイオンモード)運転となります。 

30分び経過すると、高原モード(通常イオンモード)に戻ります。 

■滝モード運転時は、滝や誤流と同じ程度の7イナスイオン量でお部屋を満たします。 

滝モードから高原モードに戻すときは……イオン切換ボタンを巧しまず。 

tmM ■換気(排気)単独運輯では、イオン運輯をおこないませんので、高原モードまた 
は滝モードのランプは点灯しません。 

函換気(お腻運拓 

換気(排気)運転することで、室内の;'ちれた空気を室外に排出することびできます。 

… 換気運転の方法 

i ■エアコン本体の換気レバーを r 換気」にしまず。 

■窓•あみ戸を開けまず。 



換気連続運転 


■ C 

パ團 

で 



r 自動」 r 冷房」 r ドライ」「送風」運転モード中に、換気連続ボタンを巧し 
まず。 

■ I 」モコンの換気表示 「 H 」 び点なすると同時に、エアコンの「換気/内部乾燥ランプ J 
び点灯し、換気連続運転になります。 

■換気連続運転中は各運転モードにおいで、室がフアンび甫に運転し、換気をおこ 
ないます。 

やめるときは……換気連続ボタンを押しまず。 

■リモコンの換気表示 「 H 」 とエアコンの「換気/内部乾燥ランスび消なし、換気連続 
運転を終3し、通常の運転に戻ります。 


サ 


f じ;ち房運転と H : 換気(が気)1 
I 連続運転の場合 


] 気単独運転 



換気 
運続 


〇 運起/停止 

【換気(が気)単独運転の場さ】 


運転切換ボタンを押して、リモコンの換気表示 m 」 :換気(排気)を選択 
ずると、換気(排気)単独運転になりまず。 

■換気単独運転かは室内フアンは停止し、室外フアンのみ常に運転し換気運転のみお 
こないます。 

■換気単独運転かはエアコンの「換気/内部乾燥ランプ」び点なし、リモコンの液晶表 
示部は 「 H 」 のみ表示します。 

やめるときは……運転/停止ボタンを押しまず。 

■換気な非気)運転は、外気温10で]^上で使巧しでください。 

1日でな下で使巧されますと、窓枠などに露び巧き滴下することびあります。 
■燃焼器具などの使用時は、換気(排気)運転による換気量だけでは不十分ですの 
で、必すときどき新鮮な空気を取り入れで換気しでください。 


有動 
巧房 


白動 
巧房 


換気レバ— 


換気吸込口 


換気ランプ 


白動 
巧房 
ドライ 
送風 
巧気 


10 



































































困内部を燥運拓 


運輯後や長期間お使いにならないときに内部乾燥運転をすると、エアコン内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となる 
カビや細菌の繁殖をおさえます。内部乾燥運捉中は、換気ほ商）運転を同時におこないます。 

エアコン本体の換気レバーを「換気」にし、窓•あみ戸を開けます。 

▼ 

エアコン停止中に本体表示部の自動運転ボタンを3秒む上押ずと、内部乾燥運転を開始しまず。 

圓巧部乾燥運転中は、換気/巧部乾燥ランプび点なします。 

圓内部乾燥運転は、運転開始約60分をに自動停止します。 

■巧部乾燥運転を途中で停止したいときは、自動運転ボタンを押すか、リモコンの運転/停止ボタンを押しでください。 
■巧部乾燥運転中は換気（排気）運転を同時におこなラため、一旦室内放化された湿気は室外へ排気されますび、をか 
湿気び上びることあります。 

※換気（が気）運転併巧をやめたいとさは、内部乾燥運転中に自動運転ボタンを 3 秒な上巧しでください。 

庭 ■換気（排気）運転併用時は、外気温10で•(下で使用しないでくださし、10でな下で使用されまずと、窓枠などに露 
びつき滴下することびありまず。換気（排気）運転を併用しなレちに設定しでくださし、。 

■巧部乾燥運転は、すでに発ちしたカビや雑菌を除去ずるはたらきや殺菌効果はありません。 

■巧部乾燥運転中に7イナスイオンは発をしません。 


阳タイマー運面 

L • im 

S (? つ pi 

いで呵 


0> 


11 ii ii 


e^oo 

广^ け 黨 



タイマーをじよラすに使つで必要な時間だけ運捉するよラにしましよラ。 

切（運転一停止）•入（停止一運転）タイマーのセット 

① タイマー切換ボタンを押しまず。 

■ボタンを巧すたびに、巧のよラに表示びだ]り換わります。 


連続^切 • 


入〇 

J 


のタイマーの場合は… 切♦を選択します。 
入タイマーの場合は… 入〇を選択します。 


【切タイマー】 

例えば…2時間をに運転をやめたい場合 


X 運転モードを確認しでください。 

※本体のタイマーランプの点なをお認しでください。 



【入タイマー】 

例えば…6時間をに運転をさせたい場さ 






⑨ ®*® ボタンでタイマ-時間をセットしまず。 

■ ®® ボタンを押しで、エアコンを停止または開始させたい時間に台ね 
せます。馈示の時間後にエア〕ンの運乾を停止または開始します。） 

XI 時間から12時間まで1時間単位でじットできます。 

Xt ット時間は記憶されます。 

■切タイマーを t ットしますと、自動のに安眠運転に入り、室温を1時間後に 
設定温度より1で、2時間後に2で高い温度に上昇させちえすぎを防ぎます。 

タイマーじットを取り消したいとき…… 

タイマー切換ボタンを巧して連続運転にしまず。 

の参タイマーのとき…切♦とタイマー時間の表示は消えます。に回押し） 

入〇タイマーのとき…入〇とタイマー時間の表示び消え運転を開始します。 

X 本体の運乾開始とタイマーランプの消灯を確認しでください。 

※運転を停止したい場含は、運乾/停止ボタンを押しでください。 


■タイマー運輯かに停電びあったときは、适電が再開したらタイ7-をじットしなおしでください。 

■電池交換をすると切タイ7— は1時間、入タイ7— は6時間の設定となりますので再度設定しなおしでください。 


白動 
な面 
§§面 
巧面 


白面 
强面 
贸面 
巧面 


自動 

冷房 


動匯圃匿 
吕強弱微 


動風風風 
g 強弱微 















































画エアコンの運面と性能にごいて 


マイナスイオン発生機能 

■マイナスイオン発ち機能は、自動'冷房-ドライ'送風運き別寺に 
はたらく機能です。エアコン本体吹出□下にマイナスイオン発 
を装置を巧蔵し、マイナスイオンを放出します。 


> 吹出□下のマイナスイオン発を装置のを子 

/ i \ 警告部へ細いかをなどを入れないでください。(\| 
_感電やな障の原因になります。_ 

ドライ運起の特性 

■室内送風機は、風量表示ランプは消灯したままで微風で運転し、 
き温を感知しなびら運転' 厚止をくり返しまず。 

除湿水の処理について 

■運起中に出る除湿水を、エアコン内部で譲発させ、機外には出 
さないよラになつでいますび、部屋の湿度び80%をこえた状 
態で長時間運転しますと、室が側へ除湿水び滴下することがあ 
りまず。 

アルミフインの変色について 

■熱交換器に使用しでいるアル S フインは I 性能向上のため、樹脂 
の表面処理を実施しでいまず。銅管の□一巧けの際の熱により 
一部変色をしでレますび、性能および耐食性など何ら影謹あり 
ません。 


室内送風機の運輯 

■風量設定を「自動 J じしますと、室温じより自動的に風の強さ 
びのり換わります。 

エアコンの運乾条件 


冷房運乾 

ドライ運起 

外気の温度約 2 rc 拟上43で总下 
部屋の温度約 2 rc 料上32で总下 
部屋の湿度80%が下 

80%をこえた状態で長時間運転するとエアコン 
の表面に麗び巧き滴下することびあります。 

※上記]^外の条 
転でさないこ 
※ち房、ドライ 
霜び巧くこと 
間送風運転に 

牛で長時間運転されますと保護装置びはたらき運 
とがあります。 

崖乾の場含、部屋の温度がおいとき、熱交換器に 
びあります。また霜を解かすため自動的に約3分 
のり換わることがあります。 

換気用 f 気)運起 
内部乾燥運転 

外気温10で]：^^上で使用しでください。 

10で]^下で使用されますと、窓枠などに露び 
巧き滴下することびあります。 


3分間保護について 

■運転を厚止しですぐに再開しでち、エアコンじむりびかからな 
いよラに保護装置び'ついでレます。約3分間送風運転をつづけ 
た後、自動的に通常の運転に切り換わります。 


10お手入れのしかた 


A ま意 


お手入れをするとさは、必す運転 
を厚止し、電源プラヴも巧レでか分^ 
らおこな]でください。の自にフ居！ 
アンび高速回転しでいますので、 

クガの原因になることびあります。 


エアコン内巧の洗浄はお客様自身ではおこなわす、必すお買いあげの 
販売店またはコ□ナお客樣ご相談窓□にご相談くださし、誤った洗を 
剤の選定•使田ちをでなををおこなラと、樹脂部分か‘破損したり水ち ■■ 
れなどの原因になることびあります。また、洗を剤び電気部品やモー 
夕にかかると、巧障や発煙-発义の原因になることびあります。 



エアフィルタのお手入れ 

エアフィルタじほこりびつまると風量び減 
かし、能力び低下します。 

2週間に一度はおま入れをしでください。 

■エアフィルタの取り出しかた 

1 . ち図のよラにオープンパネルの下のつ 
まみをま前に引いで、オープンパネル 
を上に持ち上けではすします。 

2. エアフィルタの引掛けつめ5力巧をは 
すし、エアフィルタをはすします。 

■エアフィルタの掃除 
掃除機を使用するか、軽くたたいでくだ 
さし、ちれのひどいとさは、中性洗剤を 
落かしためるま湯か水で巧ラと効まびあ 
ります。 

洗ったあとは、よくすすぎ曰陰で乾かし 
でから、ちとどおり取り巧けでくださし、。 
■オープン/ くネルの取付 
オープンパネルの上部を引掛け、ち図の 
0 EP 4 力巧を確実に巧しでください。 

長期間使わないとき 

■内部乾燥運転をしで内部をよく乾燥させます 。I 
( t ^ 内部乾燥運転11ページ） 

■内部乾燥運転お3を、電源プラグをあきます。 
■エアフィルタを掃除しでちとどおり取り巧けます。 
■ リモコンの電池を取り出します。 

■エアフィルタをはすしたまま運転するとゴミび 
巧着し、故障の原因になります。 

■製品は必す正立で運搬-保管しでください。 
■シーズンオフなどエアコンを取りはすす前には、 
エアコン底部の室列ドレン排水□から完全に水 
を巧さ取って < ださい。 


⑤上に持ち上げる 


才ーブン 
パネル 


①ま前に弓 I く 



エアフイルタ 


つめ己力巧をはすす 


オープンパネルおよび本体のお手入れ 

■オープンパネルのおま入れには、スポンジや巧など 
のやわらかいちのを使田しでくださし、水洗レする 
ときは、中性洗剤を落かした40で下のめるま湯か 
水を使用し、洗ったあとはよくすすレで、やわらか 
レ巧で水分をふき取るか、日陰で乾かしでから、ち 
とどおりに取り巧けでくださし、。 

■エアコン本体やリモコンは、やわらかい巧でからぶ 
さしでください。 

■ちれびひどいときは、40でな下のめるま湯か水でか 
たくしぼった巧などでふいでくださし、絶巧に水を 
力、けないでください。 

■ベンジン、シンナー、みがき粉、化尊ぞラきんなど 
は、変おや変色の原因となりますので使田しないで 
ください。 

■換気吸込□じほこりび'つまると、換気性能び'ほ下しま 
ず。1力月に1度は掃除機などにより掃除しでくださし、。 

使い始めるとを 

■アース線び断線したり、はずれでいないかお認します。 
■運転中は、窓を閉めで吹出□をふさびないでください。 

温風で窓ガラス破損の原因になることびあります。 
■電源プラヴを差しこみます。 

■リモコンに電池を入れます。 

点検整備のおずずめ 

エアコンを数シーズンご使田になりますとの部びちれ、 I 性能びほ下するこ 
とびあります。ご使用状態によっては、におレび発をしたり、ゴミ■ほこり 
などにより除湿水の地理び悪くなり、かちれの原因になることびありす。 
エアコンを長持ちさせるために、通常のおき入れとは別に点検整備をおず 
ずめします。点検整備は、お買いあげの販売店または、お巧くのコ□ナお 
客様ご相談窓□にご相談ください。 
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画このよ 3 なとをは 

修理-サービスをお申しつけになる前に巧の点をお調べください。 


症 状 

原因-処置方法 

を i 

fv 

部屋びにおラ 

■壁やじゆラたん、家具、巧類などにしみ込んでいるにおいび出でくるためです。 

"シュ ー" "シュ ー" 
"シャワ""シャワ" 
といラ音がする 

■を房.ドライ運転開始時や運転かに "シュー.’ "シュー"と水の流れるよラな音びすることび 
あります。これは、を媒の流れる音です。 

■を房-ドライ運転中に"シヤワ""シヤワ"という音びすることびあります。これは内部で除 
湿水を自動的に処理しでいる音です。 

ち 
おラ 
調一 
べ度 
< 

だ 

さ 

い 

運転しない 

■停電ではありませんか。 ■ヒューズやブレーカーびのれでいませんか。 

■電源プラヴびはずれでいませんか。 ■リモコンの電池が切れでいませんか。 

よくちえない 

■室外側の吸込□やの出□をふさいでいませんか。 ■ ドアや窓び開いでいませんか。 

■エアフイルタにほこりやコ''ミびつまっでいませんか。 ■送風運転になっでいませんか。 
■左ちルーパーで吹化□をふさいでいませんか。 

■上下ルーパーび適正な位置になっでいますか。 

■風量設定び「微風」じなっでいませんか。 

■温度設定び適正な温度になっていますか。 

停電のとぎ 

■運転中に停電したとさ 

すべでの運極を停止します。 

通電び再開すると、本体の運転ランプび点滅しでお知らせします。 

運転をつブけたいとさは、あらためで運転/停止ボタンを巧しなおしでください。 

■タイ 7 -它ツト中に停電したとき 

タイ7—予約は取り消しとなり、本体のタイ7-ランプち消'なします。 

通電再開を、再度它ットしなおしでください。 

運転中誤作動したとぎ 

■巧 一、 力 S ナリ-カー無線などにより誤巧動したとさ 

コン它ントから電源プラヴを巧き、もラー度差しこみなおしでから、運転/停止ボタンを押 
しなおしでください。 



型 




式 

CW -169 に 

CW -189 に 

種 



類 

ウインドお-空ちす-冷房専届 

電 



源 

単相10 0 V 50/60 HZ 


能 



力 

1.4/1. 6 kW 

1.6/1. 8 kW 


運 

転 

電 

流 

己. 8/6.0 A 

6.7/6.8 A 

、公 

/で 

消 

費 

電 

力 

己2己/600 W 

600/675 W 


エネルギー消費効率に 0 P ) 

2.67/2.67 

2.67/2.67 


通を エネルギー 消'費効を ( APF ) 

2.5/2 .已 

2.5/2. 5 

房 

ち房面積 

鉄筋アパート 
南向さ；羊室 

10/11 m 2 

11/12 m 2 

の 

目ま 

木 

南向舌 

造 

和室 

6/7 nf 

7/8 nf 


除 

湿 

有^ 

で 

0.8/1.0 L/h 

1.0/1.2 L/h 

指 


動 

電 

流 

2己/23 A 

27/26 A 

運 

転 


猫） 

室內40/42 d 己室外47/49 d 己 

室の 41/43 d 己室外 47/49 d 己 

総 

質 

量 


21 

kg 


列 

お 

寸る（高さ X 幅 X 奥行） 

750 mmx 33 己 mmx 240 mm 

巧 


属 

品 

標準据巧枠 

リモコン 

乾電池（単 4 お 2 個） 


■この仕様値は J に規格 （ J に C 9612) にちとブいで表示しであります。 

■エネルギー消費効率 （ COP ) の数値は、ち房運転のときの消費電力1 kW あたりの;ち房能力 （ kW ) を表したちのです。 

■通をエネルギー消費効率 （ APF ) の数値は、1年間を通しである一定のを件の下にエアコンを運転したときの消費電力 IkW あたりの 
ち房能力 （ kW ) を表したちのです。 

■この製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコン t ントから巧いでください。運転を「停止 J しでち約 2 W の電力を消費します。 
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画修理-偏正 

修理サービスについて 


■ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造巧切穫9をです。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ必要な部品です。詳しくはお買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客 
様ご相談窓□にご相談ください。 

■保証期間経過棲の修理じついでは、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場含は、お客様のご要望により有料 
修理いたします。 


■廃棄時にごミ主意願いまず。 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みのルームエア 
コンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただ 
さ、巧ま品を販売店や市町村に適正に引き渡ずことびまめ6れています。 


修理を依頼されるとをは 


異常があるときは、運転を停止しで電源プラグを旅いたのち、お買いあげの販売店(こご連絡ください。 
ご連絡の隙には、巧の5点をはつ舌りとご連絡ください。 


保証書をごらんください。 


■型式（品番） 

■お買いあげ曰 
■故障内客（表示部が点滅しでいるかを確認しでくださし、） 


■ご住所-ご巧咨-お電話番号 
■訪問ご希望曰 


保証書 I しついて 


このコ□ナルームエアコン(こは「保証書」び巧いでいます。 

■保証書はお買いあげの販売店でお寢しいたしまずので、必すお受け取りください。巧一故障した場含には、保証書記載巧客により、 
保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載巧客をご確認のラえ大切に保管しでくださレ。 

■保証書 I こお買いあげ曰、販売店各など所定事項の記入びないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの 
販売店にお申し出ください。 

■このコ□ナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた曰から1年（ただし、冷却装置の保証期間は己を）でず。 

保証書の記載巧客(こよりお買いあげの販売店び修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。 


脚ミ障お*む客様ご相談窓□-覧表をごらんください。 


团長期使用製品安を表示制度に 

畐： K 本体表示について 

本体への表示内容 


■経巧劣化により危害の発生が'高まるおそれが'あることを注意喚起するために電気巧品安全まで義務なけられた下の表 
示を本体の銘板を傍におこなつ でい ます。 


【製造年】（本体の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず) 


A 


【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年努化 
による発义-けがなどの事故に至るおそれびありまず。 


設計上の標準使用期間とは 

【標準使用条件】曰本ち凍空調工業ミ自ち薑華による 


環境条件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

ち房室の温度 

27で（乾球温度） 

ち房室内湿度 

47% (湿球温度19で） 

ち房室が温度 

35で（乾球温度） 

ち房室が湿度 

40% (湿球温度24で） 

設置を件 

機器の据1寸説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合った広さの部屋（置数） 

想定時間 

1年あた0の使届曰数 

索をでづし 

冷房6月2曰から9月21曰までの112日間 

1曰あたりの使南時間 

冷房别き間/曰 

1年間の使用時間 

ち房1,00別寺間/年 


■設計上の標準使巧期間とは、運転時間や温湿 
度など、左記の標華的な使巧条件に昼ブく経 
を劣化に巧しで、製造したをから安を上支障 
なく使巧することびできる標準的な期間です。 

■設計上の標準使用期間は、無償な証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちありません。 

■設置状況や環境、使届頻度び左記の条件と異な 
る場合、または、本来の使用目的な外でご使用 
された場合は、設計上の標準使用期間より短い 
期間で経年劣化による発义-けびなどの事故に 
至るおそれびあります。 
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G お客様ご相談窓口一覧表 


修理サービスや製品についでのご相談は機種名をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のごす目談窓□にご依頼くださし、。 

ご転居やご贈養品などでお困りの揚含は、下記のお巧くの窓□にご相談く 
ださし、。 

ち称、所在地、電話雷号は、変更ずる場含がありまずのでご3承くださし、。 


参アフターサービスの お問い合わせは下記へどラぞ 


コロナサービスセンター 

携帯電話 ‘ PHS 等か弓は 
最寄のヴービスセンター 
へ直接おかけぐださい。 

FAX 〇 1 SO- 日 1 9-322 


7y - D-«r 


20-919-302 

修理夏付専用ダイヤル） 


北海道地区 


ホし 幌去店 
ホし幌サービス t ンター 
函館 営業所 
佔川 営業巧 
帯広営業巧 
街 II 路 営業 巧 
化見営業所 


ホし幌巿白石区平ネ日通16 了目南 1-1 9 
ホし幌巿白石区ホ里3条2 了目 6-25 
函館巿西棺梗の2 1-2 
旭 J 11巿東旭り I 南1条2 了目 2-5 
帯広巿西18を化1 T 目1 7-1 
卸 I 路巿巧圍の 4-1 7 
化見巿美ち ffl ： r 9-1-30 


〒〇 03-0028 
〒〇 03-0873 
〒〇 41-0824 
〒〇 78-8261 
〒〇 80-0048 
〒〇 85-0038 
〒〇 90-0064 


TEL (01 1)864-0440 (代表） 
TEL (01 1)879-21 21(代表） 
TEL (0 1 38)48-6070 (代表） 
TEL (0 1 66)37-2330 (代表） 
TEL (01 55)35-75 1 8(代表） 
TEL (01 54)24-41 91(代表） 
TEL (0 1 57)26-2 1 03(代表） 


FAX (01 1)863 — 3154 
FAX (01 1)871—2000 
FAX (0138)48-6080 
FAX (0166)37 — 2338 
FAX (0155)35-7510 
FAX (01 54)24—0451 
FAX (0157)26 —2107 


東北地区 


青 巧 去 店 
青森サービス t ン ター 
秋 田 含 業 巧 
秋田サービス t ンター 
ノ、 戸 営業 巧 
ノ、ロサービス t ンター 
乱 前 含 業 巧 
弘前サービス t ン ター 
盛 岡 含 業 巧 
盛岡サービス1 —■ 


^■じン ター 


青巧巿ち館 1 T 目 12-38 
青巧巿ち館 1 T 白 12-38 
秋田巿泉か巧 4 T 目 4-1 8 
串乂田巿外値 j 11 =モ刈1 09-1 
A 戸巿売巿 4 T 目 4-7 
ノ V 口巿売巿 4 T 目 4-7 
弘前巿田園 1-2-1 
弘前巿田園1-— 

盛岡巿門 2-1-4 
盛岡巿門 2-1- 


I ■と -I 
1 - 2-1 
1-42 
1-42 


水 

ミ尺 

営 

業 

巧 

奥州巿水巧区水巧工業団地4 了目79 

干 023-0002 

仙 

台 


去 

店 

仙お巿客城野区 B ノ化町1 -7-32 

干 983-0035 

1山台サー 

ビスたンター 

仙台巿客城野区 B ノ化町1 -7-31 

干 983-0035 

靴 

山 

含 

業 

円 T 

郡山巿亀田 1-51-9 

干 963-8033 

山 

形 

営 

業 

P 斤 

山形巿東青田 3-6-28 

干 990-2423 

巧 

巧 

含 

業 

巧 

酒田巿錦の1 -183-1 

干 998-0103 

首 

都 

圏 

去 

店 

東を都化区薑島 8-4-8 

〒1 14-0003 

首都圏サービス t ンター 

東巧都化区薑島 8-4-8 

〒1 14-0003 

幸 

巧 

窝 

業 

P 斤 

東巧都化区薑島 8-4-8 

〒1 14-0003 

W 

III 

窝 

業 

ホ 

11川巿局化の 1-22-3 

〒190-0011 

十 

等 

窝 

業 

か 

化户巿局塚新田 95-5 

〒270-2222 

横 

お 

窝 

業 

ホ 

横滨巿户塚区原宿 4 T 白 7-1 3 

〒245-0063 

甲 

府 


業 

ホ 

山梨県や巨摩郡昭和町西を2491 -2 

〒409-3866 

か 

聞 

索 

去 

If ^ 

さいたま巿化区宮原の 1-674-2 

〒331-0812 

夕 

いた 

某 

営業 

か 

さいたま巿化区客原町 1-674-2 

〒331-0812 

m 

化奇 

営 

業 

か 

局崎巿問屋の西1 -3-22 

〒370-0007 

丰 

都客営業 

Ph 

宇都客巿梁瀬町2313 

〒321-0933 

义 

田 

窝 

業 

か 

太田巿局林東の "2375 

〒373-0825 

か 

尸 

営 

業 

か 

水户巿を原の 653-2 

〒310 -0852 

- j > 

< ば営業 

P わ 

つくば巿谷田部 6788-1 9 

〒305-0861 


干 030 -0946 TEUOl 7)742-8255 (代表） 
干 030 -0946 TEL (017)743-2971( 代表） 

干 010 -0917 TEL (018)864-5671 (代表） 

干 010 -0802 TEL (018)864-5219 (代表） 

干 031 -0073 TEUOl 78)24-5289( 代表） 
干 031 -0073 TEUOl 78)47-6609( 代表） 
干 036-8086 TEUOl 72)28-3910( 代表） 
干 036-8086 TEUOl 72)26-4770 (代表） 
干 020 -0823 TEL (019)622-4791( 代表） 

干 020 -0823 TEL (019)604-0281( 代表） 

TEUOl 97)22-41 55(代表） 

TEL (022)235-3 181(代表） 
TEL (022)783-1791 (代表） 
TEL (024)938-2240 (代表） 
TEL (023)642-3255( 代表） 
TEL (0234)31 -0571 (代表） 


FAX (01 7)742 — 8275 
FAX (01 7)743— 1118 
FAX (018)864— 8468 
FAX (018)864-5760 
FAX (01 78)45—4290 
FAX (0178)71 — 1344 
FAX (01 72)28—0191 
FAXCOl 72)29—1133 
FAX (01 9)622 —5244 
FAXCOl 9)604—0283 
FAXCOl 97)22—4452 

FAXC 022)236-8810 
FAX (022)783—1792 
FAX (024)938—3021 
FAX (023)642 —3254 
FAX (0234)31—0581 


関東地区 


TEL (03)3927-1 
TEL (03)3911-113 バ代表） 
下巳し(03わ927-1 152 批表） 
TEL (042)51 9-527 バ代表） 
TEL (047)312-8330 瓜 表） 
TEL (045)852-4008 (代表） 
TEL (055)268-1 567(代表） 
TEL (048)65 1 - 1722(代表） 
TEL (048)651-1231 (代表） 
TEL (027)361 -4806 (代表） 
TEL (028)632-51 05(代表） 
TEL (0276)38-6571 (代表） 
TEL (029)241-21 72(代表） 
TEL (029)839-5325 (代表） 


FAX (03)3927— 1160 
FAX (03)3927— 1130 
FAX (03)3927— 1160 
FAX (042)528 — 2382 
FAX (047)312—8338 
FAX (045)852-5540 
FAX (055)268-1569 
FAX (048)651 -6370 
FAX (048)651 -6370 
FAX (027)361—9139 
FAX (028)632 —5205 
FAX (0276)38-5508 
FAX (029)241 —4268 
FAX (029)836—1913 


信越- 
化陸地区 


を斤 湯 安 店 

云条 サービスた ン ター 
新潟東営業巧 



巧 

窝 

業 

巧 

松、 

本 

営 

業 

巧 T 

を 

ミ只 


去 

店 

をミ巧サービス t ンター 

薑 

福 

山 

営 

営 

業 

業 

尸斤 
巧 

ち 

ち 

屋 

ま 

店 

含ち屋サービス忆ンター 

静 

岡 

営 

業 

尸斤 

の去 

草 

営 

業 

尸れ 

ま 

含 


業 

ホ 

沼 

ま 

営 

業 

尸わ 


=を 
=毎 
新爲 i 
長野 i 
松本 i 

を巧 
を約 
富山 i 
福挥 


巧淵 3-2- 15 
巧淵 3-2- 15 
東区江巧 1-6-41 
大豆島5312 
值質大女保原7852 

駅西新の 1-1-25 
駅西新の " I -1-25 
田み ffl ： r 2-3-1 5 
和田東 1-607 


干 955-0864 TEL (0256)32-2126( 代表） 

〒955-0864 TEL (0256)32-2129 (代表） 

〒950-0855 TEL (025)286-9131 (代表） 

T 381-0022 TEL (026)221-51 11 ( 代表） 

〒399-0033 TEL (0263)26-0051 (代表） 

〒920-0027 TEL (076)260-0567 (代表） 

〒920-0027 TEL (076)260-0038 (代表） 

〒930-0985 TEL (076)444-0567 (代表） 

〒918-8237 TEL (0776)23-0567 (代表） 


FAX (0256)35-8519 
FAX (0256)32 — 2137 
FAX (025)286 — 3313 
FAX (026)221 -0039 
FAX (0263)25—9961 

FAX (076)260—0775 
FAX (076)260—0738 
FAX (076)444—0611 
FAX (0776)23-0580 


東海地区 


ち古屋巿熱田区が田町 16-11 
ちち屋巿熱田区が田町 16-1 1 
静岡巿駿河区冨松 2-15-30 
岐章巿六条南 2-7-8 
津巿富茶屋 3-29-38 
沼津巿西お路 888-1 


〒456-0004 TEL (052)746-6600( 代表） 

〒456-0004 TEL (052)746-6603( 代表） 

〒422-8034 TEL (054)238-0005( げ表） 

〒500 -8358 TEL (058)268-7555( 代表） 

〒514-0819 TEL (059)234-8471( 代表） 

〒410 -0303 TEL (055)968-6210( 代表） 


FAX (052)884-6551 
FAX (052)884-6554 
FAX (054)238-0006 
FAX (058)268-7550 
FAX (059)234—8472 
FAX (055)968-6212 


近畿- 
四国地区 

中国地区 


大阪安 店 
大阪サービスたンター 
富松 営業所 
京都 営業 戸斤 
巧戸 営業所 
彦根 営業所 
福が山営業巧 

広 島る 店 
に島 サービス t ン ター 
岡 山 営業所 
米子 営業所 
山 . 一一 


徳 


営業所 


の田巿南を田 1-8-47 

の田巿南を田 1-8-47 

富松巿ち里の 1-8-5 

京都巿伏見区竹田おノ川原町 70-1 

巧戸巿西区枝吉 5-1 32 

彥根巿正法寺町南出78 

福が山巿荒巧東町68 

広島巿を佐南区?ほ園 3-27-20 
広島巿を佐南区巧園 3-27-20 
岡山巿化区辰己 35-1 03 
米寺巿目ス美町 235-1 
商南巿徳山きーノ片ま5631 -4 


干 564-0044 
〒564-0044 
〒760-0078 
〒612-8414 
〒651-2133 
〒522-0024 

干 620-0061 

〒731-0138 
〒731-0138 
〒700 -0976 
〒683-0035 
〒745-0882 


TEL (06)6380-21 リ （ 代表） 
TEL (0656386-5670 如表） 
TEL (087)835- 1 71バ代表） 
TEL (075)643-2002 如表） 
TEL (078)922-243 バ代表） 
TEL (0749)24-6239 批表） 
TEL (0773)22-0827 如 表） 

TEL (082)87 1 -33 10(代表） 
TEL (082)87 1 -33 15(代表） 
TEL (086)243-775 バ代表） 
TEL (0859)33-81 57批表） 
TEL (0834)22-5567 如 表） 


FAX (06)6386-7262 
FAX (06)6386-5588 
FAX (087)835-0160 
FAX (075)643-0870 
FAX (078)922 —2438 
FAX (0749)26 —2116 
FAX (0773)23 —7592 

FAX (082)871—3306 
FAX (082)871—0272 
FAX (086)243 —7191 
FAX (0859)23-0709 
FAX (0834)22-5589 


九州地区 


福 岡 去 店 
福岡 サービス t ン ター 
j ヒ九州営業巧 
鹿巧島営業巧 
熊本営業巧 
長崎営業巧 
客 崎 営業所 
大分営業巧 


福岡巿博妄区東比恵 2-2-40 〒81 2-0007 

福岡巿博妄区東比恵 2-2-40 〒81 2-0007 

化な州巿ル倉化区愛音 2-6-4 〒803-0828 

鹿巧島巿田上 7-16-5 〒890-0034 

熊本巿尾ノ上 1-11-12 〒862-0913 

長崎県西彼许郡時津町在原郷お坦74-1 〒85 1 -2 106 

客崎巿霧島 3-59-2 T 880-0032 

大分巿=佐 1-19-7 〒 870-0108 


TEL (092)474-5771 (代表） 
TEL (092)474-6001 (代表） 
TEL (093 S 592-86 11(代表） 
TEL (099)281-1 321(代表） 
TEL (096 ミ 367-7361 (代表） 
TEL (095)882-771 0(代表） 
TEL (0985)29- 1680(代表） 
TEL (097)523-51 61(代表） 


FAX (092)474— 5775 
FAX (092)474— 6414 
FAX (093 ミ 592-8666 
FAX (099)281— 1252 
FAX (096)369-6323 
FAX (095)882 —7767 
FAX (0985)25-0685 
FAX (097)523 —5162 


沖縄地区 


ミ中涯 営業所 


宜野邊巿宇地ミ白738 
シ— サイド.パー ク102 


〒901 -2227 TEL (098)897-5677 (代表） FAX (098)897-5679 


27039002 


本な-工場 
柏崎工場 
長岡工場 


兰条巿東新保 7-7 
ホ白崎巿まの2-58 
長岡巿下条町詹ノ浦1069 


〒9己己-8己10 TEL (02 己 6)32 — 2111 ( 大イザ表） 
于94己-0817 TE し （02 己 7)23 — 已17曰（イザ表） 

于 940-1 146 下£し(02己8)22 — 2121(げ表） 


愛情点検 

! ♦エアコンの補修用性能部品の巧ち期間は製造打ち切り後9年です。 

の 


このよラな 
お状は 
あ0ませんか 

■ 電源コードやプラグび異常に熱い 
■ こげくさい臭いびする 
■ エアコンから水もれびする 
■ 電源プラグやコンセントび変色している 
■ ヒューズやフレーカーびひんぱんに切れる 
■ 運転音び異常に高<なる 
■ 本体のスイッチや1」モコンの操作び不確実 
■ その他の異常や故障びある 


ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、運 
転を停止し、コンセントか 
ら電源プラグを抜いてくだ 
さい。 

点検-修理について詳しい 
ことはお買いあげの販売店 
にご巧談ください。 


132WA0365-0 12 3 dsp 21 


株巧含な 3U • 








































